majster białoskórniczy, uczestnik powstania'z r. 1863 


przeżywszy lat 76, po długiej i ciężkiej: chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 6 grudnia 1913 r. 


Wyprowadzenie zwłok ze szpitala OO. Bonifratrów (ulica Krakowska) nastąpi w poniedziałek 
dnia 8 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona i synowie 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 9 b. m. o godzinie 8 rano w kościele Bożego Ciała. 


Zaklad pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska L ‘13, 


